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MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO. 83 (PN)/92-97 
New Delhi, the 4th December, 1992 
Subject:—Export & Import Policy, 1992-97. 

F.No.6/36/92-E.P.C.—Attention is invited to the standard input-output and value addition published 
under the Ministry of Commerce Public Notice No.2-lTC(PN)/92-97 dated 31-3-1992. 

2. In the statement of standard Input-output, value Addition Norms the following amendments shall 
be made at the appropriate places mentioned below:— 


Engineering Products 

(1) The entry Nos. 236 & 243 shall be substituted by the following:— 


SI. 

No. 

Item of Export 

Item of Import 

Quantity 
of export 

Quantity allc wed 
for Import 

Value 

Addition 

%age 

applicable 

to 

value 

based 

Licences 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

236. 

Transformers upto 

a. CRGO Steel laminations/ 

1 No. 

2.34 Kgs/KVA 

100 % 


and including 

Sheets Coils 





100 KVA 

b. Aluminium winding Wires/ 


l.lOKgs/KVA 



strips 

c. Transformer oil or transformer 3.43Ltrs/KVA 

oil base stock 3.12 Ltr/KVA 





I'm I—«r« 1] 


vrot vr Tnrw: wrnsrrw 


5 


1 2 


3 


4 5 


6 


237 Transformers above 
1 KVA upto and 
including 400 KVA 


238 Transformers above a 
400 KYA upto and 
including 1600 KVA 
(Copper wound) 


239 Transformers above 
1600 KVA upto 
and including 4000 
KVA 

(Cooper Wound) 


a. CRGO Steel Laminations/ 
Sheets/Coils 

Alluminium Winding wires/ 
strips 

Transformers oil or 
Transformer oil base stock 

. CRGO Steel laminations/ 
Sheets/Coils 

b. Copper winding wires/strips/ 
wire bars/Wire Rods/ 
Cathodes 

Transformer oil 
or 

Transformer oil basestock 

a. CRGO Steel Laminations/ 
Sheets/Coils 

b. Copper wino’irg wires/strips/ 
wire bars/wirc rods/cathodes 

c. Transformer eh 

or 

Transformer oil base stock 


1 No. 1.55 Kgs/KVA 

0.65 Kgs/KVA 

0.74 Ltr/KVA 
0.67Ltr/KVA 

1 No. 1.17 Kgs/KVA 

0.66kgs/KVA 
1.30 Ltrs/KVA 

1.18 Ltr/KVA 

1 No. 0.94 Kgs/KVA 
0.39 Kgs/KVA 
0.93 Ltrs/KVA 
0.845 Ltr/KVA 


100 % 


100 % 


100 % 


240 


Transformers above 
4000 KVA upto 
and including 10000 

KVA 

(Coopper Wound) 


a. CRGO Steel Laminations/ 
Sheets/Coil* 

b. Copper winding Wires/Strips/ 
Wire bars/wire Rods/Cathcdes 

c. Transformer oil 

or 

Transformer oil base stock 


1 No. 0.86 Kgs/KVA 
0.34 kgs/KVA 
0.93 Ltrs/KVA 
0.845 Ltr/KVA 


241 


Transformers above 
10000 KVA upto 
and including 25000 
KVA 

(Copper wound) 


a. CRGO Steel Laminatic ns/ 
Sheets/Ccils 

b. Copper winding wires/strips/ 
wire bars/wire Rods/Cathodes 

c. Transformer oil 

or 

Transformer oil base stock 


1 No. 0.84 Kgs/KVA 
0.30 Kgs/KVA 
0.86 Ltr/KVA 
0.78 Ltr/KVA 


242 


Transformers above 
25,000 KVA upto 
and including 
80,000 KVA 
(Copper Wound) 


a. CRGO Steel Laminations/ 
Sheets/Coils 

b. Copper winding Wires/strips/ 
wire bars/wire rods/Cathodes 

c. Transformer oil 

of 

Transformer oii case stock 


1 No. 0.67 Kgs/KVA 

0.22 Kgs/KVA 
0.73 Ltrs/KVA 
0.664 Ltrs/KVA 


100 % 


100 % 


100% 
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243 Transformers above a. CRGO Steel Laminations/ 1 No. 0.37Kgs/KVA 100% 

80,000 KVA Sheets/Coils 

(Copper wound) b. Copper winding Wires/strips/ 0.16Kgs/KVA 

wire bars/Wire rods/Cathodes 

c. Transformer oil 0.44Ltrs/KVA 

or 

Transformero.il base stock 0.40 Ltr/KVA 

(2) The entry No. 437 and 438 shall be substituted by the following:— 

437 Transformers upto a. CRGO Steel Laminations/ 1 No. 2.34Kgs/KVA 100% 

and including 100 Sheets/Coils 

KVA b. Copper winding wires/strips/ l.lOKgs/KVA 

(Copper Wound) wire bars/wire rods/Cathodes 

c. Transformer oil 3.43Ltrs/KVA 

or 

Transformer oil base stock 3.12 Ltr/KVA 

438 Transfermers above a. CRGO Steel Laminations/ 1 No. 1.55Kgs/KVA 100% 

100 KVA upto and Shects/Coils 

including 400 KVA b. Copper winding Wires/strips/ 0.65Kgs/KVA 

(Copper Wound) wire bars/wire rods/Cathodes 

c. Transformer oil 0.74Ltrs/KVA 

ox 

Transformer oil base stock 0.67 Ltr/KVA 

3. The above amendments have been made in Public interest. 

C. K. MODI, 

Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Govt, of India Press, Ring Road, New DelhJ-110064 
mid Published by the Controller of Publications, Delhi-110034, 1992 



